ち < じ 

ま全上のご注意 . 

巧能<!:特長 . 

を部のなまえとはた6を . 

なおの設置 . 

巧めてお使いになるとさは • 

運ち•停止のしかた . 

室温調節のしかた . 

才ートセープ是おのしかた • 

おさえめ運拓のしかた . 

□ックのしかた . 

おはよラタイマー運ち①しかた’ 
おやずみタイマー星面のしかた • 

イオン星転のしかた . 

曰常の点検とお手入れ . 

故障かな？と思った6 . 

巧^置が作動したときの姐置’ 

保管とア フターヴー ビス . 

仕な-寸法図 . 

本商品にはシャープ株式さ社のプラズマクラスター巧冊を搭載していまず。 

プラズマクラスタ-■プラスマクラスタ-イオンはシヤープ巧ま会社の脯でず。 


ガスフアンヒーター 
取扱説明書 


意庭用 


型式名 

RC -390 NP -1-2 

RC - 己 90 NP -1 .-2 

• on 

除菌イスン 

• 

ブラブ 7 クラスタ〜®イオンじよる空気浄化 



ご愛用の皆様へ 

このたびは、ガスフアンヒーターをお買い上げいた 
だをまして、ちりげとラございまず。 

参ご巧用になる前にこの取巧説明含をお読みいただ 
を安全に正しくお巧いください。 

参巧いお子巧にはをね S せないでくだをい。 

参内容をよくご確屏のうえ、別添①巧亞まととをに 
この raaa 説明さ」を大切に保管してください。 
参呪城1明きをがたした巧さは、お買し Ih げの腺班、 
またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。 
•この*!器は国内専用ですので、海かで巧用しない 
で < ださし、。 

•このな器は家庭用でずので、業巧巧のような巧い 
方ををれますときしく寿命が偏まります。 


V - 
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巧大拓ガス 



1111111 川111111111 

105335 


RC-390-78x01 (00) 
030900 0 










































































































安ま上のご注意 


必ずお守りください 


この樣器を安全に正しくお使いいただくた创こ、この項は化ずお読みください。 



この取扱説明書および製品への表示では裝品を正しくお使いいただを、あなたや他の人々へ 
のを害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしていまず。その表示と 
意味は次のよラになっていまず。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 

表 巧1^ * ほ 

A 户换 この表おを無巧して誤った取扱いをすると、人が死 t ： または重傷を負うちお、または 
ZLi / bPk 义巧のち巧が差し迫って生じることび想定される内容を表しています。_ 

A お化 この表ちを無視して誤った取扱いをずると，人び巧 t または重傷を負う可能性、また 

ム^ ぷ口 —は义^の可能性が想定される内容を表していまず。_ 

A 、'牛在 この表おを無巧して誤った取扱いをずると、人が傷害を負う可能せや物的損害のみ 

王ぶ」①発ちげ想をされる内容を表しています。_ 

給表示について;夕のような意はびあります。 

A \ 必公の®®®® 〇卷 

H ® 的な 篇义 as 回輔城再活綿 一1 货的な禁止水めれ禁止がずお フラグを 
をち•警吿•をを コンセントか5巧< 


A 危険 


•ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置) 



ガス漏れに 巧づ いたとまはガス事業ち(供拾業ち） 
の処百が按わるまでの固、お规こ义をつけたり、ち 
気器具（換気扇その他）のスイッチの乂•切や里お 
プラグの巧き善しおよび周辺の S 話を使用しなし、。 
炎や火巧で弓 I 火し、 巧 発 ま 故を起こすことがありまず。 




A 警告 

•使用ガスおよび使用電源について 


ガスおよぴ使用巧源を淀かめる 


〇 檐器*做娜に表示してあるガス種(ガ 
スグルー:/)および軍源(配•周源奶 
艦[ずる巧確認ずる。 

• 表示のガスおよび里源が一致していない場合、 
不完全紀賊により、一醜ヒ巧を中毋こなつたり、 
爆発着义やが器が巧障する場合びあ0まず。 
• 転居されたとまち、おおガスの種類、里源の種 
類をおず確認してください。 

• わか弓ない場合はお買い上げの販売店、また 
はをよりのガスき業ち（供給業ち）に連絡して 
<ださい。 



参义災予防 


なえやすし巧のを近くに西かない巧燃性ガスのおくで使用しない 



なおの上や周囲にはおえやずいもの 
ち!■かない。また、巧器を設！！のおは、 
家具•壁•カーテンなどなえやずいを 
のに近ヴけない。 


の原因になり 
まず。 



ガソ IJ ン•ベンジン•スプレーなど引义 
I V のおそれのちる6のを近<で使用して 
禁止いる励ま、巧器を使用しない。 



义をミ肖しちれない 坦勘細し□や枚出しグリルには巧を入れない 


Q 义をつけたまま就寝やか出は絕对にし 
ない。 

^ 火災など予期せめ事故の原因にな D まず。 
(タイマー運拓のち合はのぞく） 


活風吹出し□や巧出しグリルやエアフ 
V V ィルターの中に、が•巧•異物などを入 
巧止れた日、ふさいだ D しない D 


異常燃焼し、一酸化炭素 
中安や义災の原因に 
なります。また、な 
器の故障の原因に 
なります。 了バ^ 






A 警告 


〇 使用中は 1 時間に 1 回、 1 分間程度巧 
巧扇を回ずか、窓を開けるなどして換 
赖ずる 気ずる 〇 」 I、JI ^ 


空気中の酸亲が減少し、 
不完全燃巧による一酸 
イヒ炭素中まのおそれび 
ありまず。 


•ガス接続(ガス事故防止） 



スプレーちを巧器の前に面かない 


スプレー宙（巧虫剤•ヘアスプレー•力 
セットコン□用ポンベなど）を巧器の 
前方に旦かない。 

熱でスブレー巧巧の 
肋が上びり、巧発 

ずるおそれがをりま I ' j 


ガスコードは当社指をの6のを使用する 


〇 参ガスコードは化ず当社指定のガスコ 
-ドを使用ずる。（担実に接続ずる。） 

巧実に接続されていないとガスを0が生じ、 
SI 発や义災の原因になります。 


ス U — ブ ス U — ブを 



巧器への取り付け 取りかし 


•スリムプラグ取り付け禁止 
V V 参磯器用ソケット取0付け禁止 
禁止 •ガスコードなかのガスホース接続 
禁止 


ガス漏れびをじ、爆発ゃ於)1^の原因にな 
りまず。 



•温風をじかに当てない 



湿風の直をあたる場所で就哀しない。 

低湿風でち連続的にあたると低温やけどの原因にな日ます。 
(特に乳幼巧、お子様、お年再り、病人など、自分の意思で身体 
を動かせない方、疲労が激しい時、深酒した時、皮!*の巧い方 
などがお使いのとをは、周りの方がご注意してくださし、。） 


活员を長時間体に当てない 


Q 温風をじかに長時間巧に当てない。 

体調悪化や種康障害の原因にな0ます。 


3 


A 菩告 


A を意 


参異常時の処置 


異常時には 


〇 

化ず巧う 


使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度び感じ S れた巧合、使用途中で消乂する、または 
点乂しない場合は、ずぐに使用を中止し、ガス栓を巧じる。 


そのままにしておくと、爆発や乂がの原因になりまず。 

異常を感じたときは、 r 巧障かな？と思った 6 J (29’30ぺージ） 
および r 安全装置が作動したときの化画 J (31-3 吕ぺージ）に従って 
<ださい。 

上記の姐置をしても直らないち合は、使用を中止して、お貢い上げの 
販売店、またはもよりのガスき業者（供給業者）にご連路くださし、。 
(地 R • 乂災など巧るの巧さ》 

地震-乂がなどお急の場合は、ずぐに使用を中止しガスをを閉じる。 




•分解禁止 


巧器をせ巧しない 


^巧理技術ちなかの人は絶对に分解したり修理•改造は行わない。 

異常動作して巧障や事巧の原因にな0ます。 

分解禁止 


A を意 

•义災予防 


义をつけたまま巧苗!しない 



义をつけたまま持ち遅び 
Vjv しない。 

^ ガスコードが巧けた0、がれた 
D してガス巧れや異窜燃焼の 
原因にな D まず。また、やけど 
の原因にわなりち巧でず。 



〇 


たなの下など、落下物の 
を巧のおるところでは 



使用しない。 

を下側こよつては义巧の 
おそれや、搬巧障の原 
因にな0まず。 



Q 巧房なかの用を（助1の乾燥など） 
シーツなどを巧器の上に居いた日、 

义巧や思わめ事故の原因にな D ます。 


には使用しない。また、巧頃•毛巧， 
掛けた日しない。 
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•使用上のを意（幼いお子様にはさわ5せないで < ださい。） 

A 使用中および停止直衡ホ、お作部、取 A 使用中、停至により搪器び停止したり、 

/业\ っ手な巧は高温になっているので手を ZlA 誤って電源プラグを巧いて機器び停止 
高臟触れない。 S 船ちしたときは、巧器のを面（エアフィルタ 

ゃけどのぉそ ri が — SB ) わ情 S になっているの誓手を 
ありを険でず。 巧れない。 


やけどのおそれが"ぉ= 
あ0危険でず。 

特に溫風吹出し口 Li 
付近などの高温部 心 
には触れないで < ださい。 


やけどのおそれ 
があ0危険でず。 


4»樹こ柔らない 


巧器の上に腰かけたり、おたりしなし、。 

落下 • 転倒などによ D 、 けが 
①原因になることびおりま f 《ごち^ Lr^)j 
ず。また、機器の巧障の原"^ a 
因にな D まず。 


融枚出し□や淵しグリルへ®いたず 5 にを意 


温風吹出し□や巧出しグリルに指やが 
筆などを入れない。 

巧流フアンが回巧していま 
ずので J ， びをずるぉそれ 
ぴあ日まず。 

術にルをなおす様の^ y 

いるごま庭はごま意く 〇 ' ^ 

ださい。） 


巧面密ちについてのまち 


温風か出し□の前にものを匿いたり、 
心巧器のを面（エアフィルター部)ミふ 
m ± さがない。 

巧器び® i し、やけどや巧器 ^ 

故障の原因になります。 

また、床やじゆうたんなど^^ 

のを色ゃヒビ割れの原卸こ 
なったり、リモコンなどの 
フラスチック巧品は変形のおそれげちりまず。 


ち源コードを持って引定巧かない 


コードを直接ひっぱ S ない。 

コードの断緑などで感里や 
発熱による义巧が発生 ^ 
ずることびありまず。 

巧くときは化ず 'C 

プラグをおて 

ください。 IlkTT ^ 


き巧にくんじよ弓タイプ(巧煙型）の殺 
曲！!、巧ち剤を較場合は邸をしない。 

おお内部に塞剤成分がまなし、そのを吹出し 
口か5放出されて、健康に良くないことがあ 
0まず。 

殺虫剤、防虫剤を巧器にかけない。 

柏!器の樹脂部がを色したり、ヒビ割れするこ 
とがありまず。 


たこを配餘禁止 


たこ足配綜はしない。 

コンセントが過新され、発火の原因になりまず。 
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㈱ 


Q 電源プラグを巧いての 
巧止はしない。 0お, 

を t 巧器の過熱の原因に ' 

な0ます。 

•ガス事故防止 


ガス栓ち囲じる 


〇 使用をはぶ i ず星おスイッチを切り、消 
义したことを確かめる。 

ガス晩 か出や、長時間使用しないとをは、ガ 
ス柱を必ず閉じる。 



I 閉じ^ J 


お巧居のガスを（巧 J ) 



〇 電源プラグの差し込みは f 
確実に巧ぅ。 1 

がず行ラ差し込みがゆるいとお電や発熱 
による火災の原因になりまず。 

•電気事故防止 


電源コ■ド.プラグの破損-加工禁止 ■ 


傷つけたり、加てしたり、巧器具弧 
に巧づけたり、巧理に巧げたり、ねじつ 
たり、弓 I つぱコたり、重いをのをのせたり、 
まねた0しなし、 

電おコードを切曲して延長しない。いたん 
だ電おコードは使用しない。巧器の設 B は 
載口ードげコンセントに届く顧巧とする。 

感重や シヨー ト、煩の 

原团〔なります。 ^ 


簡置場所 



じゆラたんの上で使用ずる場合 


〇 毛足の長いじゆうたんの上に S く場合は、巧器の下にじょうぶで 

不燃性の巧を巧などを巧いて水平にずる。 ^~'-X 

0ず行5拍居!の重さでじゆラたんに面!が巧る場合がありまず。また、じかに V »き®を ‘ 
じゆうたんの上に置くと、じゆうたんが温面のなでを色ずることがありまず。-- 

Q 臨力-ペット•温水マットの上口ま設田しなし、。 :/ 

なおの重みで電«力ーペット•温水マットが巧障ずる巧合があ日ます。また 、 S 
^ 気力一ぺットや温水マットの熟で巧器ぴ正しい制御をしないことがあ0まず。 



面囲の巧义措面 


0 家具や壁•棚など可燃性の部分か5十 

分巧して設坦ずる。づぶ Ocmi 壯粉 

確馬規ゃぉ嚴醜に 少^庐酌 T 

よる叩どの f 離^"^^ 

原因 I しな 0 * もち棚方 
ます。 な 

1 aocm な上 - 


温風吹出し口の前にギヤラリ（格子）を 


巧り付けない。 
禁止 温度調節が正しく 
行われず不完全が 
焼や义災の原因に 
なりまず。 









乾届ま•温ま•動植物の飼育まなど、特 
巧な巧巧では紀对に巧巧しない。 

植物が枯れたり動物び死亡するおそれびあり 

まず。 r 一^〜一一'\ 


ベ"、スプレーや化ぎ茜品を使用ずる場所 
{\) および細まこりのるい巧巧（理•美 
^容おや、メツキ•塗装工場など）で 
は巧用しない。 // /I 


货器の故障や、有き 
なガスや腐食 I 匹ガス^ 
の発をによ D 健康を III Jr ) 
害したり、を属がさ^ 

びたりする原因にな0ます。 


ドアの近 < に因かない 


ドアのおくな I 

巧器の転倒ゃ、 
at やけどなどの 
おそれびあ0 
をおでず。 


，などに呈かなし、。 


巧まなど高活•を湿•水のかかる場所 
には設呂しなし、。また、上になびんや 
水めれ斑]:金魚ばちなどをちかない。 

涵軍して感电•がが D 原因にな D ます。 


空に撕ブた扎机ゃ台にのせて巧用しない 


壁に巧けたり、机や台にのせて使用 
しない。 

巧下や転倒によ0けがの原困にな0まず。 


水平な巧に設置ずる 


〇 誦ゎ乂平な所(確実に離できる巧） 
に設因ずる。 

巧器び傾くと湿風の方向がをわり、温風が当た 
る部分び変色やヒビ割れすることがあります。 

•点検-お手入れ 


温面が出し□のお手入れ 


1力月に1回な上は、温風が出し□のほこりを电気掃除ななどで掃おしてく 
ださい。この場合、追転を停止してルーバーげじゆうぶんにをえ、巧流フアン 
が止まり、湿風が出なくなったのを確かめてか5巧ってください。 

涅風吹出し□のルーバーをなく巧さえたり、衝單を力はたりしま1 ^ 
ずと、ルーパーが巧れ曲げった日して、温風の方向げ巧わり、巧 
(力ーペットなど）がを色ずることがありまずのでごま意ください。 



ミ由巧がぴ瓣している US ? では触しない 


なが油や、天ふろ巧なと■巧が分び浮遊 
IV している場刷こ g かない。 
g とな器の樹脂がヒビ割れすることびありまず。 


段是のちる巧面に設担しない 


段差のある巧面に設置しなし、。 

活風が当たる部分が 
を色やヒビ割れずる 一 = A 
ことがちりまず。 ^ 

(前方は im な上がず。） 養な 
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けがにを意 


点なやお手入れのときに、涵風吹出し□やエアフイルター部の 
IV ずき間に指を入れないでください。 

禁止けがの原因になります。 



亞源フラグのあつかいにごを意 


C 点巧やお手入れのおは 
化ず電源プラグを 
プラグを 巧いてください。 

か日巧く感窜やけがをずる 
ことびちりまず。 



めれ轉止 


軍源プラグは、めれた手 
で触 S なりでくださし、。 

感里やけびをずる 
ことがあります。 




お願い 


酉にを意 


巧器に強い面を当てない 


€ 

巧化 
コンセント 


至が篇生しはじめた S 、 ずみやかに運 
面を中止して、里源プラグをコンセント 
か6巧いてください。 


雷による一時的な過里流で里子部品を損 g 


ずることあ D ます。 


雷がやんだ巧は，里源プラグをコンセント 



巧い風のかを込むところでは使用しな 
いで<ださい。 HiY / I , 


炎び風で消える 
ことがち日ます。 


お宙に涅良 


〇 このな器はま巧燃綱9おのため、気密 
の高いお部屋などでは換気をしてくだ 
巧気する をい。 

壁や天井が度里するを合や、 OA 巧器等に 
巧能障きが生じる場合があります。 


シリコンの入つたちのを巧わない 


巧!器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの乂つたスプレー宙を使わない 
L V で<ださい。イオン発生おが故障ずる原因になりまず。 

禁止 


呂 





このガスフアンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするよラにと、次のよラな特長をそ 
ろ无ました。 

これらの機能をじよラずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。 


苗戦!作の 

ワンブッシュ点乂 •記憶機能付 


運転，偉止は運転スイッチを押ずだけのワンプッシュ 
操作です。 

運転スイツチを切つてもマイコンが設定室活、□ジク 
の适巧などを記なして、再設をの手間を省をまず。 



SaiHS 17.18.呂。ページ 


巧 かい部屋でお目貧め、胁乂しておやずみ 

おはぶラ、おやずみタイマー付 


デジタル表示おはぶ5タイマーでセット百く曰< .グ 

3313921 .22 ぺージ 



おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋で 
おやずみになれまず。 

(1 時巧で自動停止しまず。） 

35 raH 323-24 ぺージ 


麵制街夕權願 

室温調節•室温表示機能が 


お部屋の温度を、お巧みの室温に設定しておくと围 
節な能(ガス比例制御式）が、ガス置をコント□-ル 
し、快適な室温に保ちまず。誤定室湿、現在室湿は、 
デジタルで表をしまず。 の A 1 日 ぺージ 



また、表示部は室温のほか、おはよラタイマーの 
設定時間や異な時の故障内容などの情巧を表示し、 
お巧]6せします。 

SafBB 2 ^ -22-31-32 ぺージ 



エアフイルターのほこりの詰まりをおな] 6せずる 
フイルターサイン機能が付いていまず。 

サインが点巧した6、エアフイルターの掃除を夕 



のリ 2目ぺージ 



欄性を損なわない焦ち暖房 

才—トセーブ運捉機能が 


き温が設定室温に到達を、30分ごとにお部屋に 
あった下げ幅で、3回にわた0設定室温を自動的 
に下げまず。（おさえめ運転還お時は吕回にわたり 
設定室温を自西的に下げまず。） 



巧め すぎをおさえ、 

おさをめ運おな能付 


室温が記定温度に到達すると、自動的に燃焼を停 
止し、暖めすぎをおをえます。 

春巧やが□、気密性-巧熱せの高い住宅でち暖め 
ずぎのない快適な運転を実現しまず。（逞択スイ 
ッチ付） 

aa ! HD 2 o ぺージ 


お部屋はいつをさわやか. 

イオン運お儀能が 


プラスマクラスターイオンち乾 
フラスイオンとマイナスイオンをほぼ同数お部屋 
に放出し、空気中に浮遊する「カビ菌 J を巧みさ 
せます。 

(すでに壁面などにをえたカビを除去ずることは 
でをません。） 

マイナスイオン是転 

マイナスイオンの放出割台を上げることで、さま 
ざまな要因でフラスに扁〇がちなお部屋のイオン 
ノてランスをより自然に近し、巧態に巧づけまず。 


SSDHH 3 25 • 26ぺージ 




お子様のいたずらを防止 

ロックお能付 

\ 


運転中に□ックをセットしまずと運転スイッチお 
よびイオン運転スイツチの惇止操作がかは操作で 
をません。 _ 

Ma の g .9 吕□ぺージ 



使用中の万一の事故を未がに防ぐを種を全装置付 
です。 

•禍全賺防止装贾 

防止装置（サーミスター) 

•醜防止装頁（温度ヒューズ） 

♦転倒時ガスお断装匿 
•立消无ま全装置 
•過里流防止装画 
•停ち時巧^置 


这 aiHE 331.32ページ 








































































































ガスフアンヒーターの各部のなま文とはたらさをご紹介します。 

〈正面 > 销面> 




















































る部のなまえとはたらき 


银作•表示部> 


おさ无めスイッチ 
ランプ 

おさ无め運乾をセット、ま 
たは取り消ずスイッチでず。 
セツト時ランフ I :緑色〕が 
点灯しまず。 


aaiHBso ぺージ 


おはようスイッチ•ランプ 

おはよラタイマー運転をセット、 
または取り消すスイッチでず。 
セツト時ランプ〔緑色]び点灯 
します。 


こののち； 21 . 22 . 24ぺージ 


オートセーブランプ 
フイルタ~サイン 

オー ト セース 里転中に点灯 
〔緑を〕しまず。 

aa のな 19ぺージ 

フイルターの ほこり詰ま0 
をお巧5せしまず。 

麻ち識〕 

が 28ぺージ 


f 運転/墮ランプ1 P イオン運転スイッチ 


設定室温 • おはよラタイマー設定時 
間を調節ずるスイッチです。 

また、「▼」 r ^ j スイッチを同時に 
押ずことでロックをセット、または 
取り消ずことができまず。セット時 
ランプ〔緑色〕が点灯します。 

aaiHHJlB • 20 • 21 • 22ぺージ 


[緑色〕暖房運転中およぴ、 
おはよラタイマー 
の予が!中に点灯し 
まず。 

c 赤色〕巧燃中に点なしま 
ず。 


イオン運おのモード切替えや、停 
止をずるためのスイツチです。 

I —►停止-►里5-►弱— I 


-7 イナスイオン 



电さぇ^^1 


おやすみ（おはよう^ 


I - オート七ーノ 
設定室お广 
現をき温。 
おは cfc ラい 



麻熟がンを西いり 

y 峡切ノマィナスがノ ’ 



おやずみスイッチ 
ランプ 

おやずみタイマー運転をセッ 
卜、または取0消すスイッチ 
でず。 

セット時ランプ色〕び点 
灯しまず。 

SaiHS 呂3 •呂4^—ジ 


設定室湿ランプ 
現在室温ランプ 
おはぶラ表ちランプ 

表示部の内容をお知5せ 
しまず。 


SaSE 318.21 .22 ぺージ 


設定室温•現在室温•おはよう 
タイマー設定時間を表示しまず。 

BSHHQ 18.21.22 ぺージ 


異常時にはを全装贾の作動内 
容をまちしまず。 

aaE93i.3 呂ぺージ 


運転スイッチ イオン運括モード表示ランプ 

暖房の運転■惇止をず 各モードの運面中〔緑色]に点灯しまず。 

るためのスイッチです。 -プラス7クラスターイオン 

タイマーの取 D 消しち 强：プラスとマイナスのイオンを発生しまず。[強風] 

でをます。 巧：プラスとマイナスのイオンを発をしまず。[弱風] 

-マイナスイオン：マイナスイオンを発をしまず。 




























































































































































































































お器の設置 


A 警告 


II 


鬼嗎い； 

♦ガスコードはおぎ足して使用しないでくだをい。 

♦ヒピ割れたりして古くなったガスコードは、ぶず取 D 替えてください C 
•ガスコードび、折れた日、ねじれたりしないよラにでをるだけ巧<巧病して<ださい。 
♦ガスコードは、通巧の离いところにがれた日，上に柏を巧せた0しないでぐださい。 
•ガスコードは、化の部屋まで西反した D 、 壁-天井などを巧した0しないでくだをい。 
•ガスを紀がに巧がついた D 、 装巧が付巧するとガス W れの原因とな0ますので、ていねし 
巧いください，また、お使いにならない時は、キャップをガス接続□にはめてください。 


•機器への巧り巧けにおいて不巧な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガスち業を（供給業を 
へ産巧して < ださい。 


« liS 前ちに « lii 設田面よりちい段差があるち合は、機器を巧用しないでください。 
温風び段差にあた0巧色ずるおそれがあ D まず。 


2ガス•電源の接続び確実であることを確かめ、お部屋 
のガスをを全開にしまず。 









































停止のしかた i 

■ だ註巧 M みお1 



'ミホ? 

おが3刮因 P jlf ， 对 pBW ^ bil ^ nS^Rn 

ゴがなが。ミ破 'k の 


ま活調節のしかた 


ま巧巧節のしかた 


























































お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まつてくると、をえている時に比べて同じ室湿でち人体には少し暖かく感じま 
ず。そこで暖め週ぎによる不快巧の防止や燃焼匿を但減ごせる目的で、室温び設定室温に達した5、巧！器び自動的 
に設定室温よりほく室温調節ずる運乾な能です。 


•現在室湿が設定室温に到達を、30分ごとにお部屋にあつ 
た下げ巧（最大1で）で、3回にわたり設を室温を自助的 
に下げます。尚、2回目な降はが焼量や風里を / J 巧 Ij みにを 
化させてを風感を防ぐ「ゆらぎ制御 J を巧いまず。 

( r おさえめ運転 J を涅択しているとさは、吕回だけ設定 
室温を自動的に下げ、 r ゆ5ぎ制御 J を巧いません。） 
•オートセーブ運岳中は「オートセーブ」ランプげ点好し 


•運転を開始してか6数分をの設定室温が rL 、 16、吕目、 
HJ ①いずれかの巧合には、オートセーブは働をません。 
参オートセーブ運面中は、現在ま温が設定室温よりほ<表 
示されることがありまずが、故障ではありません。 




この図は、分か0やず<説明ずるために、 
室温び段階的に下びっていますび、実際 
のき湿を化は緩やかで、が気温や部屋の 
構造によって結果が異なります。また、 
才ートセーブ運おや「ゆ日ぎ制御」に入 
ったをの室温変化によっては、この横能 
が待巧状態になった0中巧した0ずるこ 
とがありまず。 














































おはようタイマー運巧のしかた 

3設定時間を合せまず。 

• 「▼」スイッチを1回押し、表示35を I リ .5] にします。 


帶 型!疆 觀齋 

ご巧望の時間（巧!時間を）に運商を開始ずるよ5にタイマーをセットでさます。 


/ N 

(例）現在の時刻巧]午後10:30^ 

運転開始時刻[朝]午前6: 00^この励ま7時間30分をなので 


タイマーは q G に合せます。 


* 設定時間は a 日時間 （30 分)か6呂4時間まで可能です。 

10時間までは0.日時間単位、10時間な上は1時間単位で設定でをまず。 

\_ ノ 


1おはよ 5 タイマー運転の前に確認してください。 

•お部屋のガス栓は全亂こしてください。 

参室温語飾よ、セットされていまずか。（セットしていないと苗ホ、18ぺージをごらんくださし、。） 

•湿風方向に障害物や可版因はありませんか。贿に温風が、じかに身体に当た6なしなうにしてくだをい。） 


2 「おはよラ」スイッチを巧しまず。 

♦ r おはよ引ランフと運転/謹ランプ[緑色）が点!打しまず。 

• r おはよ引表をラン: W 庶なし、表示部に設定時間が表示をれまず。 
参初めてセットずるときは、表ち部が 


8.(] を就しまず。 

次回か S は前回セットした時 H を 
表巧します。 

参おはよラタイマーは、運転中でち 
停止中でちセットでをます。 

(涅転中にセットしますと、「おはよ 
う J スイッチを巧したとき、燃總 
が停止し、是転/が焼ランプが赤を 
か5緑色に巧ね0待が状態になり 
ます。） 

(US) 

♦おはようタイマ Hieil 始前にがプラグをコンセントかろ抜いたり、宙ちしたときは、おはようタイマー追転 
のセットが組8がれ、おはようタイマー運転は紐齿されません。巧通巧したときは表示部が rJ の点がをし 
まず。追拓スイッチを巧して r 郎 J を巧巧を巧ががをしてください。 

•タイマー巧お得提中に巧慰したと巧は、デジタル表示却が「打 3 J の点滅表/示とな0、タイマー運拓しま 
せん。（お掛したとき聞 Kg 雜こしたを）撤スイッチを押して ro 3 i を解をを^!^をしてください。 


表ちがび設定時間であることを 
お巧弓せします。 



•設定時間を合せたちと、10砂をに表示部と「おはよラ」表示ランプは淮なします。 
P 肖なを「▼」または「▲」スイッチを1回巧ずと残り時間が表示をれ、、 

\さ5に巧ずと設定時 H がかわりまず。 I 



4設定時間経過を、運拓を開始しまず。 

•運お/) S 燃ランプ〔施:!び点口しまず。 


百約1時間経過衡こ運乾を停止しまず。 

•運乾を停止する前（が!己を）に「おはよう J ランプの点巧で、約已分衡こ運転を停止することを 
お知らせします。 

♦停止すると、「おはよラ」ランフは点滅しつづけ、化のランプ巧は全て消なしまず。（□ックびセットさ 
れていれば、□ックランプは点なしていまず。） 

•運乾スイッチを巧ずと「おはよラ」ランプはミ肖灯しまず。 



■おはよラタイマー運転の取り消しかた 

r おはよう」スイッチを再度巧すか、運乾スイッチを巧します。 

予おが取0消され、ランプが消むします。 

(□ックがセットをれているときは、□ックを巧除してから操作してくだをい。） 

:•おはようタイマー運巧中は設定室温が m 」 の巧合でも、自動的に26たの設定で運転しまず。 


21 


呂2 










おやずみタイマー運巧のしかた: 


おやずみタイマー是巧①しかた 


寒い巧など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやずみ前にセットしておくと1時間を （ r おやずみ J 
スイッチを巧してび己）に運転を自動で停止します。 

1「おやずみ」スイッチを巧しまず。 

♦ [おやずみ」ランプが点！なしセット完了です。 

•おやすみタイマー運乾は、運転中でち停止中でちセットでさまず。 

•巧器停止中にセットしたとをは、セット後ずぐに運転を開始します。 


おやずみとおはよラの組みさせタイマー巧巧について 


おやすみタイマー里拓とおはよラタイマー里転は組み合せてご使用になれまず。 

おやずみタイマー運起中に r おはよう J スイッチを巧しまず。 （ r おはよう J ランプ庶打） 

♦おやずみタイマー"巧転 （1 時間）が終了しますと、おはよラタイマー连転の待おげ態になりまず。 
(おはようタイマーの設定時間ぞ合せたあと、1〇秘径過ずると表おは現な室温にかわりまず。そのを 「▼J 
!■▲ 」スイッチを巧すと設定室湿がかわります。） 

おはようタイマー運転の待な中に「おやすみ J スイッチを巧しまず。 （ r おやすみ J ランプ点な) 


巨)才ート七ープ 0 フィルタ ー I 


献を通0 [ -- 
現を ま涅缘 P 
おはよラ〇 i t t 


ま温/時旧 


がを 


♦燃巧を開始し、おやすみタイマー運面 （ 1時間）占唯了しますと、おはようタイマー運転の待徐扶態になりまず。 


■おやずみタイマー運転の取0ミ肖しかた 

r おやずみ」スイッチを巧しまず。 （ r おやずみ J ランプ消打） 



21時間経過をに運乾を停止しまず。 


■おはよラタイマーまおの取が肖しかた 

「おはよう」スイツチを押します。 （ 「おはよう」ランプ消灯) 


参運転を停止する前（巧日5分経過を）に「おやすみ」ランフの点巧で約目分をに運転を停止ずることを 
お巧] S せします。 

•停止すると、ラン乃 i はずべて消なします。0□ックがセットされていれ肤 r □ック J ランプは点灯し 
ていまず。） 



♦組み合わせタイマー追転中に是おスイッチを巧ずと、全てのタイマー是転が取り消され、是乾を停止します。 



設定室温およびおはよラタイマー運転のセツト時間は、一度セツトすればマイコンが記憶しまず。 

電源プラグをコンセントか6巧いた場合でも、次回運拓するとをに同じ設定室温および同じ時間であれ肤ち6 
ためてセツトずるが要はち0ません。 


■おやすみタイマー運転の取り消しかた 

運転スイッチまたは、「おやずみ」スイッチを巧しまず。 

，— A 迁思- 

おやずみになるとまは、タイマー适 K ながでは使用しないで<ださい。 
Slit 


:•おやすみタイマー運転中は設定室湿が 「 H 」 の場合でち、自動的に26での設定で運転します。 
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イオン運拓のしかた 


プラスマクラスターイオン運転 


1イオン運乾スイッチを巧しまず。 


♦暖房運転と併用でお使いの場合、運転しないことびあ0ます 

♦お房運転中にフィルターサインがななずると、イオン運転は受け付けません。イオン運転スイッチを巧すと 
フラズマクラスターイオン強のランプが点巧しまず。 


参フラスマクラスターイオンの 
階」のランプが点なし、本体 
正面のイオン表/〒、ランプ巧〕 
が点なしまず。プラズマクラ 
スターイオンが風ち巧！」で 
巧出されます。 



2イオン運乾スイッチを押しまず。 


•フラズマクラスターイオンの raj ランプか百 r 弱 J 
ランブに切り換わり、プラズマクラスターイオン 
が風ち巧1」で放出されまず。 


獻か[が f J 

マイナスイホン 0 

一 曲 


♦暖房同時運転中にフィルターサインが点巧ずると、イオン運転を停止します。この時イオン運転の表示ラン 
フび点巧しまず。 

♦再ぴイオン運転を巧ラ場合は、一度お房運転を停止し、エアフィルターを掃除したをで、暖房運転スイッチ 
とイオン運転スイツチを巧してください。 


区)オート七ーブ 


設定き近日 
現在室温秦 
おはぶラ曰 


I 


まち/時因 


tO 
□ ツク 


罰が© 



熟 

マイナスイオン 


[を 


♦□ック中に停止ずる場合 

♦イオン運ち中に□ックをセットした場合には、イオン運転スイッチを巧すと、一回の操作で涅乾が停止しま 



3イオン運乾スイッチを巧しまず。 


♦フラズマクラスターイオンの 
巧則ランフか67イナスイオ 
ンランプに切り換わり、本体 
正面のイオンま示ランプ〔青] 
を！:緑〕に切り巧ねります。 
マイナスイオンが風 S 「お」 
で放出されます。 




イオン表示ランプ 
巧〕から谢] 
に切り脱りまず。 


す。 

♦再びイオン運転を巧ラ場合は、□ジクを稱除してください。 


(US) 

•巧出しグリルに異巧を入れなし巧ください，斑面フアンやイオンを生巧担の巧拓の原因になります。 


* ♦遲転中に「ジ ー J や「カチジ…カチジ J と音びずることびあ0ますび、異常ではありません。 

! ♦が a なオゾンの発生により、におし、を感じる場合びありまずが、渡度はごくわずかであり键康上問題はあ 
重 りません。また、放出されたオゾンはずぐに分おされるため、部屋に充満ずることはありません。 


4 


イオン運乾スイッチを巧ずごとに運転モードがをわりまず。 

「停止 J r プラスマクラスター^^ T オン：巧」 

\ \ 

「マイナスイオン J 「プラスマクラスターイオン：現 J 


呂5 
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曰ちの点巧とお手入れ 


ま全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。 


参温風吹出し□のお手入れ。力月に1回程度) 


A 警告 


参エアフイルターの脱巧な巧は、巧巧に分解しないでください。 

♦概技術ちはかの人は巧細こ分曲した日促•改造は行ねないでくださし、。 
異甫動作してけがや事故の原因とな0まず。 


魏;:, 




点検のポイント……巧のチェックポイジトを点検してください。 


___ _|►正しく接続されていまずか？ 

如ぶ 1.. ^ ~ T ~~-がれたり、ねじれたりしていませんか？ 
化湿_コードはう-■-いたんでいませんか？ 


[エアフィルタ- 


正しくセツトされてし1まずか？ 
ほこり詰まりはありませんか？ 


(お願い :’ 

•曰巧のな巧‘お手入れの巧には追転を惇止して化ずガスをを巧じ、巧器がじゅラぶんに巧えてか 5 S 巧フ 
ラグをコンセントから巧いて<ださい n 

♦« 推本痒には宏をに田するご法ちラベルが張日付けてあります。巧れた0、扇めなくなった時は、やわ6 
かい巧などで巧れを巧き取ってくだをい。また、お手入れの度に、はびれないように注なしてください。 
をし、はがれた0読めなくなった巧をは.お男い上げの巧売店、またはをよりのガス車業ち ( m & sm ) 
でがしいラベルをお貝い巧めのラえ、巧り替えて<だ立い P 


(お願い） 

•お手入れの巧は、けがを防ぐためにを、手巧をはめて巧5ことをおずずめします。 

雜化学ぞうまんやアルカリせ35^、ペンジン、シンナーなどは、抱巧に巧用しなし巧ください。塗装の色が 
おせたり、街脂追!①部品力硬色したりしまず。 


参機器のお手入れ （ 1力月に1回程度） 

? ちれた6そのつどお手入れをして<ださい。 

•やわ6かい巧をめるま湯でめ百してよくしぼつてか日巧いて 
ください。特に巧れのひどいとさは、やわ5かい巧に台所用 
中性洗剤をつけて拭を取って<ださい。 
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• ~ A 注思- 

0 1力月に1回程なは、温励氏出し□のほこりを、臨沾樹»などで拍おしてください。 

♦温風巧出し□のお手入れは、厘転を惇止しロレ ー J がじゆうぷんに巧え流フアンが止ま D 温風が出 
伽 '"な < なったのを届かめてか5行って < ださい。 

♦通風氏出し□のルーパー巧、巧く巧さえたり、街度を加えたりしないで < ださい。 

ルーノて一が巧れたり、曲がったりして、湿風のち向力逼わり、巧(力ーペットなど)がを色ずることがありまず。 


♦温風吹出し□に白いおやちれが巧唐ずることがちりまずが、 
異窜ではち0ません。そのよラなとさは、やわ5かい巧で拭 
を取ってください。 



•エア フイ ルターのお手入れ （1 力 月に1回程度） 

♦1 力月に1回程度は、巧除をしてください。 

♦フィルターサインが点巧したと苗ま、必ずエアフィルターの掃除をしてください。 

•エア フイルターのお手入れは、運転を停止をせ、巧流フアンが止ま D ? ち風が出な<なったのを確かめてか 6 
巧ってください。 

•電気插樹@1のブラシなどを使ってエアフイルターを装着したままほこりを吸い取ってください。巧れがひど 
い場合は、エアフイルターを取りがし、はたきややね5かいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除し、 
て < ださい。 

♦油などでとくにひどし、巧れび巧着しているとをは、エアフイルターを取0外し台所用中性な剤で手早く巧い、 
水気をよくさってか6じゅラぶんに韵票をせて<だをい。 

♦感温部にほこりが付いている場合は、電気掃除ななどで掃除してください。 



' •はじめてねじをがすとをは、かたし、場合がありまずので巧ドライバーを使用してください。 \ 
I 参エアフィルターを取りかしたまま運転するとな器の孤阜の原因にな0ます。掃除をは化ず元の位置に確実 S 
^ にセットし、ねじをがめてくだをい。 ^ 
^ ♦エアフィルターびほこり詰まりをしたり、温風吹出し□に障害物があったり、将 I 器のを方と壁が近かった^ 
! りしたときは、な器内が異常に過熱しまず。フィルターサイン点滅をも運転を結けると、お器が自動的に^ 
S 運転を停止することびありまず。 5 
3 •エアフィルターの網部に水び付着していると、ほこり詰ま日と同じ状態とな0崖乾しないときびありまず。書 
1 お手入れをの水気はじゅ5ぶんにをってください。 ! 
I ♦感温部にほこりが付いたまま運転を続けると、室温围節制御が悪くなることびあります。 t 
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故居かな？と思った s 


巧障かな？とおってち、よく調べてみると故障でない場合もあります。 
修理を巧巧ずる前に、もう一度次の点をおおべくだをい。 


①ことを調べてくださし、;) 


■ 1 

規 ぶ 

点おのポイント 

くわしくは 


♦電源プラグがコンセントにしっか0差し込まれて 

15ぺージ 

是巧スイッチを巧してを 

いまずか。 


g 巧しなし1 

•ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていません 

— 

(是巧/が 燃ランプる«色に点な 

び。 


しない） 

♦停軍ではあ D ませんか。 

— 


参□ックがセットをれていませんか。 

20ぺージ 

が化しない 

•お部屋のガスをはを開になっていますか。 

16ぺージ 

巧 賭ランプが巧をに点な 

♦ガス管【ガス〕ード)巧に空気が残ってし巧せんか。 

17ぺージ 

しない） 

•マイコンメーターが作動していませんか。 

《1 


•エアフイルターにほこりびたまっていませんか。 

(フイルターサインが点巧していませんか。） 

28ぺージ 

巧用中にお义ずる 

•温 風 吹出し□や、器具の後方がふさがれていませんか。 

1百ぺージ 

♦お立えめ運乾中の燃焼停止が態ではありませんか。 

(理転/燃焼ランプが緑るに点灯していませんか。） 

20ぺージ 


参マイコンメーターが作動していませんか。 

《1 


♦エアフイ J レターが巧れていませんか。 

吕8ページ 


(フイ J レターサインが点滅していませんか。） 



•設定室温が低< あ日ませんか。 

18ぺージ 


参お部屋のおや戸が開いていませんか。 

— 


•お部屋のガス栓は、全開になっていますか。 

16ぺージ 

よく度ま 6 ない 

♦機器の前ち1 0 OcnU ソ巧にちのが置いてありませんか。 

巧ぺージ 


♦感湿部にほこりが付いていませんか。 

吕8ページ 


•お部屋の大ささと機器の仕様（暖房の目やず）が 
合っていまずか。 

35、37ぺージ 

ガス < さし> 

♦ガスコードの接続はお実にされていますか。 

16ぺージ 

■ガスコードがいたんでいませんか。 

16ぺージ 

瞄ちと同時适嚴したときに 



イオン g 巧しない 

参エアフイルターにほこ D がたまっていませんか。 

26、28ぺージ 

(巧 止してしまう） 

(フイルターサインが点滅していませんか。） 


おおくのガス单業ち（供拾業を）に座をしてくださし、。 


(3： んなとをは故障ではあ0ません) 


現 巧 

原因と対策 

シーズン始めや、長期間運転しなかったを、ガ 

ガスコード内に空気び残っているたゆでず。点乂 (運転/燃 

スコードをお着したをになかなか点火しなし、。 

焼ランプがホをに麻な）するまで里転操作をくり返しまず。 

ガスコードを脱着したをの運転開始時に、運 

ガスコード内に空気び入ったことにより、再点火な能り吕 A - 


1 3 A 、 LP 専用）が作動したためでず。 

初めて運転したとをや、しば6くご巧巧に 
な5なかった後の遲転開始時に、煙やにお 
いびでる。 

巧器内部の部品などに付着している巧やホコリび巧けるた 
めでず。しばらく換気しながらご使用ください。また、フロ 
—リングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことが 
ありまず。 

^^^したときゃ、停止したをロッン J ロッン」 

ガス通路を開閉するための電磁弁で開巧ずるガス弁） 

という音がずる。 

が作動ずるとさの音です。 

点义したときに、[ポッ J という音がずる。 

点火音がずる場合があ0ます。 

里転中に、 r シャー」という音がずる。 

ガスの通過青がずる場合がお0まず。 

点义をや、停止衡こ！■コッコッ」 r チリチ ijj 

巧器内部の部品などが加熱や冷却される族に金巧が膨張、 

とキシ S 音が出る。 

収縮して発生ずる音です。 

を停止してもずぐに対流フアン（温風） 

び停止しない。 

なお内部をホやしてか曰自動的に止ま日まず。 

運転信止を、再度運転操作をしてちずぐに 

巧部びをえるまでしば5< 待ち、約20砂たってか日自動的 

点乂しない。 

に点乂しまず。 

誤って星源フラグを抜いてしまったため、すぐ 

内部びをえるまで数分間待ってか6、再度運転操作をし 

差し込んで運転操作をしたが、点乂しない。 

て < ださい。 

おはよラタイマー運転操作をしたのに停止ず 

おはぶラタイマー運おをしたち合、1時間たつと自動的 

る。 

に停止しまず。再度運転操作をしてください。 

里転中に厘転/が焼ランプびホをからなちにをわる。 

おさえめ運転中の巧燃停止でず。 

イオン吹出しグリルか6「カチッカチッ J 
「ジー」と音がする。 

イオン運転時に出る音です。異萬ではちりません。 


にのほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お頁い上げの販売店、またはもよりのガスき業者(供を業看)へ巧里16 ください。 


警告 


の 

m± 


お巧にお客様ご自身で修理なを6ないでください。 
不備がありまずと乂災-感電などの原因になります。 
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安を装置が巧動したとをの処置 


このおおには、ま全装置が作動したとさのお知6せが能がついています。使用中に、 
巧器げ停止したら巧全装置が作動していないか調べてください。 


まま装置作動時の就 


(表示がと里拓/燃烧ランプ） 


巧を装置 


働 


を 


是転/)!姑!ランプ 

-幸^ 


不完^^防止装恒 


不完全が巧をずる前に、ガスを止め運転 
を惇止しまず。 


使用中にバーナーの炎が消えてしまった 
とき、ガスを止め追拓を停止しまず。 


是転/巧持ランフ 

朱 

(舱就） 


立消え安全装直 


点义時、パーナーに»义しなかったとき 
などにまを装置び働を、ガスを止め運転 
を居止しまず。 


0 


ち転/巧燃ランプ 

(贿織） 


括倒時ガスお巧装垣 


>巧器が倒れたとさに、ガスを止め運転 
を惇止しまず。 

•巧器び闽れたとまに、イオン運転を停 
止しまず。 


リ4就） 

フイルターサイン点な 


星ち/巧病ランプ 

麻色 j ^) 


綱防止装居 
(サー草スター） 


機器巧び異巧遏熟したときに、ガスを止 
め運乾を惇止しまず。 


願防止装置 
飽度ヒューズ） 


機器内び異常1巧したときに、ガスを止 
め巧拓をを止しまず。 


里巧麻ランプ 

〇 

饼の 


あち膽止ち面 
(« 流ヒューズ） 


遇里流が流れたときに、ヒユーズを切り、 
運転を巧止しまず。 


00 


遲后/お巧ランプ 

〇 

雌奶 

是ち/規妨ランプ 


(施就） 


巧ミ時を金装但 


停軍中は巧用でさません。ま全装里が助を、 
ガスを止め運ちを停止しまず。 


net 


是お/巧なランプ 

【施就） 


游スイッチ回巧をを装垣 


運拓スイッチ回巧に異なび起きたときに、 
ガスを止め運転を惇止します。 


•お部屋の巧気不足で不完全燃規防止装是び作動したを、じゆうぶんにお部屋の換気をせずに再度運拓しま 
すと、「。点な J 「/(?点款 J r / v 点巧」などを表示して運面をしない場合があります。じゆうぶんにお部 
屋の換気を巧ったを、再度運乾してください。 


' 、’ 

原 因 

処宜方法 

しめ切った部屋で長時間使巧ずると空気中の致巧が巧かし、 
不完全燃 ㈱ して、一齡版おを発生ずるを獻质りまず。 

エアフイルターが南まってを同様でず。 

じゅラぶんに部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除 
を巧つたを、再度運転してください。 

ガスをび開きたりなかったときや、ガスコードを齡»した 
おとなどにおこ日ます。 

点巧を、泻度運面してくだ立い。 

ガス巧び巧じ S れていた D 、 巧をた0なかったとをなどに 
おこりまず。 

点火したままな器を持ち巧んだ D 、 巧器が倒れたとまな 
どにおこ0まず。 

なおを起こしたを、再度運転してください。 

エアフイルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹出 
し□に障ま物があるときなどにおこ0まず。 

エアフィルター部の巧除や、障普物を取り除いたをしぱ5 く 
(目〜6分）してから再度産おしてくださし、。（坦源フラグは 
対流フアンが回つているあし、だは巧かないで < ださい。） 

エアフイルターや、通風か出し口がぶさがれたとをなど 
におこ日ます。 

修理が必要でず。お貝い上げの販巧店、またはもよりの 
ガス事業ち（供治巧ち）へご逆ちください。 

^回をがショートしたとさなどにおこりまず。 

巧理が必要でず。お貝い上げの販巧店、またはもよりの 
ガスお*!# (脚銷绪）へご連紀くださしん 

停ちにより停止した。 

通電した5再度運おしてください。 

(倍窜中はがずガス栓を閉じておいて < ださい。） 

運転スイッチ回巧がショートしたとさなどにおこりまず。 
運ちスイッチ巧1已芭化し h 巧しおけたとをにをおこります。 

再度運転スイッチを巧してください。（巧し病けないでくだ 
をい。）それでをま全裝霞び巧く巧合は巧理がが夏でず。 

お II い上げの販売店、またはちよりのガス寒巧者 
へご宙おください。 


? ♦暖房とイオンの同時是転中に巧全装舌が作動し、エラー番号を表ホして停止ずる場合には、両方の運転が S 
S 悟止しまず。暖房運転スイッチか、イオン運拉スイッチを巧すとエラー表示は消えます。 ^ 
I •このほかの表示び出たとをにち修理がお要でず。お貢い上げの販売な、またはちよ0のガスま業を mm I 
" 業ち）にご連給ください。 : 


•ま全装贾が作動したあと、点検して再運転してち、たびたぴ同じよ5に作動をくりか无ずよラな場合は、 
お買い上げの販売店、またはちよりのガス車業者（供給業者）にご連を<ださい。 
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•儀器の点検-お手入れをしてか5保管してください。 

参ち部の巧れを取0除を、ほこりなどの異物が入6ないよラにビニ ー J レをかけて<ださい。 

参特にガス接続□やガスコードには、ほこりやごみが人ってガス畐を詰ま6せないように、付属①キヤツ 
フをしてください。 

♦湿気やほこりのがないところに保管してくだをい。 

•おずめになったとさの箱に入れておかれると便がでず。 

参べランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は描脂部分のを色やを形のおそれがちり 
まずのでお迫けぐださい。 


アフターサービスについて 


•サービスのお申し込み 

29 -30 ぺージ① r 故ちかな？と思った6」の項を見てらラー度ご巧認ください。 

♦ ~ A 菩告- 

確巧のラえ、それでを不具合がちる巧合、ちるいはご不巧な巧合はご自分で^^なを百ないでお貝い 
上げの販売店、またはもよりの大巧ガスにご巧巧くだをい。(別添の r 大阪ガスのお問いをは巧 J を巧） 
そのままご使巧にな0まずと、巧障や感坦-义災の原因になりまず。 

なお、ご連おいただ<とさは、巧のことをお巧5せ<ださい。 

(1) 品名…ガスフアンヒーター 

(呂）品を…本な左側面に張り付けてあります。 


( N )140-5223 


(例） 大阪ガス株ま会社 

晰巧月曰 

日； msaE【 

が f S B 
'一 _ / 

( 1 40-5223 の1 3 A の巧合） 

(3) 現を(でをるた!け< むし <) 

(4) おを前•ご住所•電話番号•創展（できるだけくわしく） 
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参転居されるとを 

’ ~ A 警告- 

Q ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分びあ 0 ます。 

^ガスの種類が異なる地域へ転居される巧合には、部品の交換や調整び必要 
となりますので、面居巧のガスの種類をご確認のうえ、拓居巧のをよりの 
ガス事業を（供給業者）にご相談くだをい。 

ただし、ガスの種類によっては調整できない場をもありまず。 


♦転居にともなう围整や改造の費用は、保証期間巧でも有料となりまず。 


•保証について 

この巧釉こは、巧化書がついていまず。 

♦巧証期固中は 

巧証書に記載のよラに、巧器の故障について修理いたしまず。くわしくは、保証含をご5んくだをい。 

保証害を紛失されまずと、無料期間中であってを修理費をいただ<ことびお D まずので、この取扱説明書と 
とちに大切に保管して < ださい。 

♦保証期巧箱過をの故障修理について 
お貢い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談<ださい。 

修理によってな能が維持できる巧合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

•補修用性能部品の保ち期間について 

♦巧お用性能部品の保有期間は、当製品の製造む切を7年間となっていまず。なお、補修用性能部品とは、そ 
の製品の性能を推持ずるために必要な部品でず。 

ただし、保有期間経過をであつても修理南性能部品の在産がある場合は、有料修理いたしまず。 


•点検整備のおずずめ（有料） 

♦長期間、ま全快適にご使用いただくために定期的に （3 シースンに1回程度） r 点検整縮」を受け5れることを 
おすずめします。 

• r 点検掛 ij は V お買い上げの販売店、またはちよりの大阪ガスにご用命ください。（有料） 

♦ 「点巧整備 J の内容は、下記の通りでず。 

0) が能部品の点検、確認 
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仕様•寸法図 


暖房の目やずは温暖地を基準にしておりまず。 


品 ま 

140-5223 

: 燃焼方式 ^ 

ブンゼン燃焼ま 

種 類 お排気方式 : 

開故式 

放熱方式 

強制巧琉式 

点义方巧 

連続放電点义 

腺岸の日ゃす 木造家胃 

9置まで 

コンク リ 

13置まで 

かお寸ま ( mm ) 

高さ4日 5 X 幅 490 X 奥行1巨0 (脚目 B 吕吕 0) 

質 置(本な） 

9.7 k 邑 

1 m 源 

AC 100 V 、 50/60 HZ 

電気 K 係 ：猫 ■肋 (50/60HZ) : 

38/39 W (通電時約 2.5/2.5 W ) 

巧源コード長さ ； 

2 m 

ま全装 S 

不亮全燃焼防止装百(熱ち巧式）•立消えを全装臣(熱電対式） 

面倒時ガスお断装置•週熱防止装置（温度ヒューズ、ヴーミスター） 

過里 流 防止装置（里 流 ヒューズ）•巧ち時まを装置 

付属 馬 

取扱説明書 • な証書-大阪ガスのお問い合わせ巧 

使用ガス•使用ガスグルーフ 1 


1時巧当た0のガス消費星 

1 3-49 〜0.70 kW 

(3000 〜600 Kcal/h) 

ガス族扇 

1 13 A 1 

都市ガス用； . 

12 A 

RC-390NP-1 

j ガスコード 

RC-390NP-1 

3.吕6〜 0.65kW 
(2800〜百 60kc 过 /h) 

ガスコード 

L P ガス用 

RC-3 白 0NP-2 

3.49~0.99kW 
のぶ51〜0.071 kg/h) 

ガスコード 


単位 : mm 


140-己223 



吕0、一 160 


晒 


目 



220 


_ X 


3百 


3已 


Cl 









































































仕様.寸法図 


暖房の目やすは温暖化を基準にしております。 


単位 : mm 


品 番 

140-5235 

;おお方式 

ブンゼン燃汲杠 C 

種 巧；給扫筋方式 

開放ま 

: 巧熱方式 

強制が流式 

点义方式 

連続放電款 

木造家屋 

1己畳まで 

コンクり-卜錄屋 

都市ガス用 13 A : 21畳まで LP ガス用： 20畳まで 

がお寸ミ去 ( mm ) 

高さ49己 X 巾豆已 77 X 奥行175 (脚部 235) 

質 呈(本体） 

11 .5 kg 

1 m 源 

AC 100 V 、50/60 HZ 

里気閲お谁費軌 (50/ 孤 H 幻 

42/44 W (通電時約 2.5/ 吕.已 W ) 

を源コード長さ 

2 m 

ま全ち置 

不完全燃焼防止装置(熱里巧式）•立消え安全装置(熱里巧式） 

坛倒時ガス適が装置 • 過熱防止装置(通度ヒューズ、サーミスター） 

過電流防止装匡(電流ヒューズ）•巧電時まを装屋 

付属品 

取扱説明書-保証書-大阪ガスのお問い合わせ先 

使用ガス•使用ガスグルーフ 

1 1 3 A 

職ち 

RC- 己 90NP-1 

1時間当た0のガス消費さ 

已 .81 〜 1.0 己 kW 
(5000 〜 900 kcal/h) 

ガス接括 

ガスコード 

をか |j/J 乂 1 

12 A 

RC ■已 90NP-1 

氏 42 〜 0.98 kW 
(4660 〜 840kcal/h) 

ガスコード 

L P ガス用 

RC ■己 90NP-2 

氏巨〇〜 1.1 白 kW 
(0.40 〜 0.0 的 kg/h) 

ガスコード 


1 40-5235 
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